DEMODULATEUR ET ATTENUATEUR/AMPLI N°E0068 



REPERE 


tEFERENCE ADRET 


DESIGNATION 


REFERENCE FABRIQUANT 


RESISTANCES 










R 28 


0208 


100 fi 


5 % 


CCTIJ RC2 


R 29 


021 1 


220 fi 


5 % 


OCTU RC2 


R 30 


0221 


1,2 kf! 


5 % 


CCTIJ RC2 


R 3 1 


0221 


1,2 kn 


5 % 


CCTU RC2 


R 32 


0208 


100 0 


5 % 


CCTU RC2 


R 33 


0208 


100 fi 


5 % 


CCTU RC2 


Ft 34 


0208 


100 fi 


5 % 


CCTU I!C2 


R35 


0214 


470 Cl 


5 % 


CCTU RC2 


R 36 


0270 


4,7 n 


5 % 


CCTU RC2 


R 37 


0276 


4,70 


5 % 


CCTU RC2 


R38 


0219 


1 kfi 


5 % 


CCTU RC2 


R 39 


0211 


220 fi 


5 % 


CCTU RC2 


R40 


0223 


1 , 5 kfi 


5 ?n 


CCTU It C 2 


R41 


0412 


536 fi 


5 % 


CCTU RC2 


R 42 


0235 


4,7 kfi 


5 % 


CCTU RC2 


R43 


0201 


10 fi 


5 % 


CCTU RC2 


R 44 


0201 


10 fi 


5 % 


CCTU RC2 


R4!) 


0208 


100 fi 


5 % 


CCTU RC2 


R46 


0219 


1 kfi 


5 % 


CCTU RC2 


R4 7 


0208 


loo fi 


5 % 


CCTU RC2 


R48 


0216 


620 fi 


5 % 


CCTU RC2 


F49 


024 8 


22 kfi 


5 % 


CCTU RC2 


R 50 


0214 


470 fi 


5 % 


CCTU RC2 


R 5 1 


0276 


4, 7 fi 


5 % 


CCTU ltC2 


R 52 


0276 


4,7 fi 


5 % 


CCTU KC2 


R 53 


0260 


82 fi 


5 % 


CCTU RC2 


R 02 


1620 


249 fi 


1 % 


RS 17 


R 03 


1621 


6 1 , 9 fi 


1 % 


RS 17 


R 04 


1622 


51, 1 fi 


1 % 


RS 17 


It 05 


1623 


2490 fi 


1 % 


RS 17 


R 06 


1622 


51,1 fi 


1 % 


RS 17 


R 07 


1621 


61,9 fi 


1 % 


RS 17 


R 08 


1620 


249 fi 


1 % 


RS 17 


R 09 


1621 


6 1 , 9 fi 


1 % 


RS 17 


It 10 


1621 


61,9 Cl 


1 % 


RS 17 


R 11 


1620 


249 fi 


1 % 


RS 17 


It 12 


1621 


61,9 fi 


1 % 


RS 17 


R 13 


1624 


97,6 fi 


1 % 


RS 17 


■ R 1-4 


1625 


71,5 fi 


1 % 


RS 17 


R 15 


1624 


97,6 fi 


1 % 


RS 17 


R 16 


1626 


221 fi 


1 % 


ItS 17 


R 1 7 


1617 


24 fi 


2 % 


CCTU RC2 


R 18 


1626 


221 fi 


1 % 


RS 17 


R 1 9 


1628 


432 fi 


1 % 


RS 17 



1 








BEPERE 


REFERENCE AORET 


DESIGNATION 


REFERENCE FA8RIQUANT 


RESISTANCES 










R20 


1618 


12 P 


2 % 


CCTU RC2 


R21 


1628 


432 P 


1 % 


RS 17 


R 22 


1628 


432 P 


1 % 


RS 17 


I? 23 


1618 


12 0 


2 % 


CCTU RC2 


R24 


1628 


432 P 


1 % 


US 17 


R25 


1629 


88 7 P 


l % 


RS 17 


R 26 


1619 


5,6 P 


2 % 


CCTU RC2 


R 27 


1629 


887 P 


1 % 


RS 17 


CONDENSATEURS 








C02 


0541 


cSra. 15 pF 






C03 


054 7 


cSra. 22 pF 






C04 


0563 


cfira, 82 pF 






COS 


0563 


c6ra, 82 pF 






C 06 


0561 


ctfra. 68 pF 






C07 


056 7 


c4ra. 150 pF 






C08 


0563 


c6ra. 82 pF 






009 


0563 


c4ra. 82 pF 






CIO 


0541 


c6ra, 15 pF 






Oil 


0547 


c6ra. 22 pF 






C 12 


0593 


4 , 7 nF 




CCTU CN1 1 


C13 


0593 


4,7 nF 




CCTU CN11 


C 1 7 


0768 


tantale 4 p F 




[ 


C 1 8 


0593 


c4ra. 4, 7 nF 




CCTU CN 11 '! 


C19 


0593 


c6ra. 4, 7 nF 




CCTU CNll 


C20 


0563 


c6ra. 82 pF 




f 


C21 


0595 


c6ra. 10 nF 




CCTU CN 11 


C22 


0593 


cera. 10 nF 




CCTU CNll 

f 


C23 


0764 


tant. 4 p F 






C24 


0593 


cera. 4, 7 nF 




CCTU CNll 


C25 


0593 


c<5ra. 4,7 nF 




CCTU CNll 


DIODES 










D01 


0937 


IN 4151 






D02 


0937 


IN 4151 






D03 


0937 


IN 4151 






D04 


0937 


IN 4151 




I 


D05 


0937 


IN 4151 






DOG 


0937 


IN 4151 






TRANSISTORS 










Q01 


0870 


2N 2369 






Q02 


0870 


2N 2369 






Q03 


6 574 


2N 2369 






Q04 


6 574 


2N 2369 






Q05 


0877 


2N 2222 






Q06 


1 6578 


2N 2222 







2 







REPERE 



Q07 

Q03 



bobinages 



T01 

T02 

T03 

T04 

T05 

TOG 



REFERENCE ADRET 



0881 
6 572 



1630 

1631 
1108 
1109 
1109 
1 108 



DESIGNATION 



2N 2907 
2'N 2907 



TORE H 20 
TORE 1120 
Inductance K2 
Inductance F2 
Inductance F2 
Inductance F2 



REFERENCE FABRIMJANT 



3 
















REDRESSEUR N° E0076 



REPERE 


REFERENCE AORET 


DESIGNATION 


REFERENCE FABRIQUANT 


DIODES 








DO! 


094 5 




3 AMP. 


D02 


0945 




3 AMP. 


D03 


0933 


IN 4002 


- 


004 


0933 


IN 4002 




D05 


0933 


IN 4002 




DOR 


0933 


IN 4002 


~ 


D07 


0933 


IN 4 002 


1 


009 


0933 


IN 4002 


- 



DECADE SPECIALE 

VOIR DECADE, PI. US : 



D05 


1643 




6,2V 5 % 


— 


D06 


1643 




6,2V 5 % 


3 



CIRCUIT VOYANT N° E0085 





1238 


Lucid es claires 


6 V 0, 1 A 




INTEGRES 


.1239 


Lucioles rouges 


6 V 0, 1 A 




SOI 


1214 


Coinrnut. 2 positions 






S02 


1225 


Commut. 10 positions 


Rotatif cod 4 1 


-2-4-8 


S03 


1225 


11 II 


II 


II 


S04 


1225 


II II 


11 


II 


S05 


1225 


11 II 


II 


11 


S06 


1225 


II 11 


it 


II 


D01 h 


0942 


Diodes IN 4148 






029 














4 






I I I — I I — l 



RECHERCHE BF N° E0094 



D 



J 

■ 

J 



—! 

J 

j 






] 




REPERE 


REFERENCE flORET 


DESIGNATION 




REFERENCE FABRIQUANT 


RESISTANCES 

R 01 


0229 


2,7 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 02 


0206 


51 fi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 03 


0208 


100 fi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 04 


0214 


470 n 


5 % 


CCTU RC 2 


R 05 


0217 


680 n 


5 % 


CCTU RC 2 


R 06 


0243 


io k fi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 07 


0239 


6 , 8 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 08 


0239 


6,8 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 09 


0243 


10 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


RIO 


0214 


4 70 fi 


5 % 


CCTU RC 2 


Rl! 


0217 


680 fi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 1 2 


0238 


6,2 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 13 


0223 


1,5 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 14 


0243 


10 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 1 5 


0214 


470 fi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 16 


0264 


39 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 1 7 


0235 


4,7 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 18 


0234 


6 , 8 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


n 19 


0268 


180 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 20 


0214 


470 fi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 21 


0235 


4,7 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 22 


0223 


1 , 5 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R23 


0239 


6,8 kfi 


5 7° 


CCTU RC 2 


R 24 


0250 


33 kfi 


5 1o 


CCTU RC 2 


R 25 


0221 


1,2 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 26 


0219 


l kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 27 


0253 


68 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 28 


0245 


12 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 29 


0245 


12 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R30 


0253 


68 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R31 


0219 


1 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R32 


0221 


1 , 2 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R33 


0249 


27 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R34 


0227 


2,2 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R35 


0214 


470 fi 


5 % 


CCTU RC 2 


R36 


0248 


22 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R37 


0219 


1 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R38 


024 9 


27 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


• R39 


0246 


15 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


I?40 


0246 


15 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R41 


0241 


8,2 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R42 


0246 


15 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 



5 



REPERE 


REFERENCE ADRE 


-jj - - 

T DESIGNATION 


REFERENCE FABRIQUANT 


R43 


0229 




2,7 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 




R44 


0211 




2 20 Q 


5 % 


CCTU RC 2 




R45 


0223 




1,5 kf> 


5 % 


CCTU RC 2 




R46 


1560 


Potent. 


jobin6 470 SI 




CCTU PB 24 




R47 








5 % 


CCTU RC 2 




R4fi 


0234 




6,8 kO 


5 % 


CCTU RC 2 




R49 


0243 




10 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 




R 50 


0235 




4 , 7 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 




R51 


0243 




10 kH 


5 % 


CCTU RC 2 




CONDENSATEUF 


IS 












C01 


0593 


cSfa. 


4 , 7 nF 




CCTU CN 11 




C02 


0593 


c6ra. 


4,7 nF 




CCTU CN 1 1 




C03 


0777 


ajust. c4ra. 3,9 pF 160V 








C04 


0554 


c6ra. 


47 pF 








C05 


0593 


c6ra. 


4 , 7 nl’ 




CCTU CN 11 




C06 


0593 


c4ra. 


4, 7 nF 




CCTU CN U 


. - 


C07 


0593 


c£ra. 


4,7 nF 




CCTU CN 11 




COS 


0648 . 


plast. 


0,15 pF 








009 


0593 


c:4ra. 


4,7 nF 




\ 


F 


CIO 


0569 


c4ra. 


150 pF 






; — 


Cl 1 


0593 


c£ra. 


4, 7 nF 








C12 


0777 


ajust. c6ra. 3, 9 pF 160V 








C 13 


06 76 


Mica 




1 % 




>— 


C14 


0593 


c6ra. 


4,7 nF 




CCTU CN 11 




CIS 


0593 


c6ra. 


4,7 nF 




CCTU CN 11 




CIS 


0648 


plastique 


0, 15 pF 


2 % 






Cl 7 


0732 


33 pF 10/12 V 




CCTU CO 15 




CIS 


0732 


33 pF 10/12 V 




CCTU CO 15 




Cl 9 


0731 




16/20 V 




CCTU CO 15 




C20 


0731 




16/20 V 




CCTU CO 15 




C21 


0617 


polycarb, 


10 nF 160V 


2 % 




- 


C22 


0627 


polycarb. 


15 nF 160V 


2 % 






C23 


0651 


polycai'b. 


0,22 u F/63V 


2 % 






C24 


0617 


polycarb. 


10 nF/l60V 


2 % 






C25 


0627 


polycarb. 


15 nF/lGOV 


2 % 







C26 


0651 


polycarb. 


0,22 p F /63V 


2 % 






C27 


0602 


plastique 


1 nF 


20 % 






C28 


0593 


c6ra. 


4, 7 nF 




CCTU CN U 


- 


C29 


0536 


c6ra. 


6,8 pF 


1 0,5pF 




_ 


C30 


0536 


c4ra. 


6 , 8 pF 


11 





















6 







J 

] 

]' 

] 

] 

] 

] 

] 



7 



REPERE REFERENCE ADREf 


RESISTANCES 


R 01 


0227 


R 02 


0235 


R 03 


0204 


R 04 


0227 


R05 


0239 


R 06 


0206 


R 07 


0223 


R 08 


0208 


R 09 


0214 


RIO 


0211 


R 1 1 


023 7 


R 12 


0215 


R 13 


0215 


R 14 


023 7 


R 15 


0237 


R 16 


0227 


R 1 7 


0206 


R 18 


0223 


R 1 9 


0208 


R 20 


0254 


R21 


0237 


R 22 


0217 


R 23 


0262 


R24 


0248 


R25 


024 3 


R 26 


0219 


R 27 


0256 


R 28 


0254 


R 29 


0235 


R 30 


0208 


R31 


0239 


R32 


0225 


R33 


0225 


R34 


0211 


R 35 


0219 


R36 


0211 


R 37 


0229 


R38 


0202 


R39 


0227 


R40 


0250 


R41 


0235 


R42 


0227 




2,2 kn 


5 % 


4 , 7 kn 


5 % 


33 n 


5 % 


2,2 kn 


5 % 


G , 9 kfl 


5 % 


5i n 


5 % 


1 , 5 kn 


5 % 



ioo n 
4 70 n 

220 n 

5,0 kn 
560 n 
500 n 

5,6 kn 
5,0 kfl 
2,2 kfl 
51 n 

1.5 kn 

ioo n 
100 kn 

5.6 kn 
680 n 
300 Q 

22 kn 
io kn 
i kn 
220 kn 
ioo kn 

4. 7 kn 
ioo n 

6 . 8 kn 

1.8 kn 
1,8 kn 
220 n 

i kn 
220 n 



5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
3 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 



2.7 kn 
15 n 

2,2 kn 
33 kn 

4. 7 kn 

2,2 kn 



5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 



REFERENCE FA8R1QUANT 



CCTU RC2 
CCTTJ RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTTJ RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 
CCTU RC2 




u 








REFERS 


REFERENCE AORET 


DESIGNATION 


REFERENCE FABRIQUANT 


R43 


0227 




2,2 kfi 


5 % 


CCTU RC2 


R44 


0235 




4 , 7 kfi 


5 % 


CCTTJ RC2 


R45 


0235 




4, 7 kfi 


5 % 


CCTU RC2 


R46 


0227 




2,2 kfi 


5 % 


CCTU RC2 


R47 


0227 




2,2 kfi 


5 % 


CCTU RC2 


R48 


0235 




4 , 7 kfi 


5 % 


CCTU RC2 


R49 


0235 




4,7 kfi 


5 % 


CCTU RC2 


R 50 


0227 




2,2 kfi 


5 % 


CCTU RC2 ' 


R 51 


0219 




l kfi 


5 % 


CCTU RC2 


R 52 


0233 




3,9 kfi 


5 % 


CCTU RC2 


R 53 


0229 




2, 7 kfi 


5 % 


CCTU HC2 


CONBEN5ATEURS 










C01 


0595 


c4ra. 


10 nF 




CCTU CM 11 


C02 


06 78 


mica 


500 pF 


1 % 




C03 


0677 


mica 


250 pF 


1 % 




C04 


0544 


c6ra. 


22 pF 


+ 2% 




C05 


0595 


c4ra. 


10 nF 




CCTU CNU 


006 


0544 


c6ra. 


22 pF 


+ 2 % 


« 


007 


06 78 


mica 


500 pF 


1 % 




008 


0648 


plast. 


0, 15 pF 


20 % 




009 


0544 


c6ra. 


22 pF 


+ 2 % 


■ 


CIO 


06 78 


mica 


500 pF 


1 % 




Oil 


0678 


mica 


500 pF 






C12 


0544 


cOra. 


22 pF 


+ 2 % 




013 


0595 


c£ra. 


10 nF 




CCTU CN11 


C14 


0677 


mica 


250 pF 


1 % 




C 1 5 


0620 


plast. 


10 nF 


20 % 




C16 


0620 


plast. 


10 nF 


20 % 




C 1 7 


0566 


o.6ra. 


120 pF 


2 % 




Cl 8 


06 79 


mica 


1000 pF 


1 % 




Cl 9 


0679 


mica 


1000 pF 


1 % 




C20 


0632 


polyc. 


22 nF 


5 % 




021 


0610 


plast. 


4 , 7 nF 


20 % 




C22 


0610 


plast. 


4,7 nF 


20 % 




C23 


0595 


c4ra. 


10 nF 




CCTU CN1 1 


C24 


0566 


c6ra. 


120 pF 


2 % 




C25 


0595 


c4ra. 


10 nF 




CCTU CN11 


C26 


0595 


c6ra. 


10 nF 




CCTU CN11 


C27 


0595 


c6ra. 


10 nF 




CCTU CNI 1 


C28 


0595 


c4ra. 


10 nF • 




CCTU CNI 1 



9 






REPERE 




DESIGNATION 


REFERENCE FABRIQUANT 


C29 


0558 


c£ra, 56 pF 


2 % 


C30 


0558 


c6ra. 56 pF 


2 % 


C3L 


0586 


mica 680 pF 


2 % 100 V 


C32 


0604 


plast. 1 , 5 nF 


20 % 


C33 


0595 


c4ra. 10 nF 


CCTU CN1 1 


C34 


0595 


c6ra . 10 nF 


CCTU CNU 


C35 


0605 


plast. 2, 2 nF 


20 % 


C36 


0595 


c6ra. 10 riF 


CCTU CNU 


C37 


0729 


10 pi" 6/10 V 


CCTU CO 15 


C38 


0777 


ajust. <:<5ra. 3,9 pF 




TRANSISTORS 








Q01 


0870 


2N 2369 




Q02 


0870 


2N 236 9 




Q03 


0881 


2N 2907 




Q04 


0870 


2N 2369 




QQ5 


0859 


2N 2484 




Q06 


0881 


2N 2907 




Q07 




2N 2907 




Q08 


0870 


2N 2369 




Q09 


0859 


2N 2484 




Q 1 0 


0859 


2N 2484 




QU 


0859 


2N 2484 




Q12 


0859 


2N 2484 




Q13 


0859 


2N 2484 




Q14 


0870 


2N 236 9 




Q 1 5 


0870 


2N 236 9 




Q16 


0870 


2N 236 9 




Q17 


0870 


2N 2369 




Q 18 


0870 


2N 2369 




Q19 


0870 


2N 2369 




Q20 


0870 


2N 2369 




DIODES 








D01 


0964 


6,2V 


5 % 


D02 


093 7 


6,2 V 




D03 


0937 


6,2 V 




D04 


0937 


6,2 V 




D05 


0964 


6,2 V 


5 % 


D06 


0964 


6,2 V 


II 


D07 


0964 


6., 2 V 


11 


DOS 


0937 


IN 4151 




D09 


0937 


IN 4151 




DIO 


0937 


IN 4151 




Dll 


0937 


IN 4151 




D12 


093 7 


IN 4151 




D.13 


093 7 


IN 4151 









REFERS 



REFSREHCE ftORET 



DESIGNATION 



REFERENCE FABRIQUANT 



j 



D 14 


0937 


015 


0930 


CIRCUITS INTEGRES 


SN01 


0804 


SN02 


0807 


SN03 


0807 


SN04 


0807 


bobinages 




T01 


1095 


T02 


1092 


T03 


1092 


T04 


1092 


TO 5 


1093 


TOO 


1090 


T07 


1091 


TOO 


1094 


TOO 


1089 


L01 


1001 



IN 4151 
BA 112 

SN 7470 N 
SN 7490 N 
SN 7490 N 
SN 7490 N 



Inductances air 




INVERSEUR DE SPECTRE 



N° E0096 



i 



REPERE 


J 

REFERENCE ADRET 


DESIGNATION 




REFERENCE FABR1QUANT 


- 


RESISTANCES 












HOI 


0227 


2, 2 kP 


5 % 


CCTU RC2 




R 02 


0219 


1 kP 


5 % 


CCTU RC2 




R 03 


0211 


220 P 


5 % 


CCTU RC2 




f! 04 


0227 


2,2 kP 


5 % 


CCTU RC2 


■w 


R 05 


0213 


330 P 


5 % 


CCTU RC2 




R 06 


0213 


330 P 


5 % 


CCTU RC2 




H 07 


0237 


5,6 kP 


5 % 


CCTU RC2 




R 08 


0208 


100 P 


5 % 


CCTU RC2 




R Of) 


0208 


100 P 


5 % 


CCTU RC2 




R 10 


0237 


5,6 kP 


5 % 


CCTU RC2 


¥73 


Rll 


0211 


220 P 


5 % 


CCTU RC2 


- 


R 1 2 


0243 


10 kP 


5 % 


CCTU 1?C2 




H 13 


0214 


4 70 P 


5 % 


CCTU RC2 




R 14 


0208 


100 P 


5 % 


CCTU RC2 


r 


R 1 5 


0200 


1 00 P 


5 % 


CCTU RC2 


rpa 


R 16 


0243 


10 kP 


5 % 


CCTU RC2 




R 17 


0211 


220 P 


5 % 


CCTU RC2 




RIO 


0243 


10 kP 


5 % 


CCTU RC2 


wn 


R19 


0243 


10 kP 


5 % 


CCTU RC2 




R 20 


0239 


6,8 kP 


5 % 


CCTU HC2 




H21 


0239 


6,8 kP 


5 % 


CCTU RC2 




R22 


0222 


1,3 kP 


5 % 


CCTU RC2 




R 23 


0208 


100 P 


5 % 


CCTU RC2 


tixa 


R 24 


0208 


100 P 


5 % 


CCTU RC2 




R 25 


0231 


3 , 3 kP 


5 % 


CCTU HC2 




R 26 


020G 


51 P 


5 % 


CCTU RC2 


1 17 


CONDENSATEURS 










C01 


0732 


33 pF 10/12 V 


5 % 


CCTU CO 15 


.r rs 


C02 


0732 


33 pF 10/12 V 


5 % 


CCTU CO 15 


- 


C03 


0731 


22 pF 16/20 V 


5 % 


CCTU C015 


.0.1 


C04 


0731 


22 pF 16/20 V 


5 % 


CCTU CO 15 




cor, 


0566 


i:6ra. 120 pF 


2 % 






COG 


0G48 


| plast. 0,1 pF 


20 % 




Dj 


C07 


06 76 


mica 125 pF 


1 % 






COO 


0543 


c6ra. 18 pF 








C09 


06 76 


mica 125 pF 


1 % 




Be 


CIO 


0619 


mica 1000 pF 






. _ 


Cll 


06 19 


mica 1000 pF 








C12 


0619 


plast. 10 nF 


20 % 






C13 


06 76 


mica 125 pF 


1 % 






C14 


0536 


cfira. 6 , 8 pF 






-B) 



Ej 
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REPERE 


REFERENCE ADRET 


DESIGNATION 


REFERENCE FABRIQUANT 


Cl 5 


06 77 


c<§ra. 3/9 pF 160 V 




C 16 


0536 


c4ra. 6,8 pF 


2 % 


Cl" 


06 76 


mica . 125 pF 


1 % 


CIS 


06 76 


mica 125 pF 


1 % 


09 


0544 


c«Sra. 22 pF 


2 % 


C20 


0544 


c6ra. 22 pF 


2 % 


C21 


06 76 


mica 125 pF 


1 % 


C22 


0536 


ctlra. 6 , 8 pF 




C23 


0619 


plast, 10 riF 


20 % 


C24 


0593 


c6ra. 4, 7nF 


CCTU CNll 


C25 


0619 


plast. lOnF 


20 % 


C26 


06 76 


mica 125 pF 


1 % 


C27 


0544 


c6ra. 22 pF 


2 % 


C28 


0676 


mica 125 pF 


1 % 


C29 


0544 


c6r&. 22 pF 


2 % 


C30 


0536 


c6ra. 6 , 8 pF 


+ 0,5 pF 


DIODES 








DO 1 


0937 


IN 4151 




D02 


0937 


IN 4151 




TRANSISTORS 








QOl 


0070 


2N 2369 




Q02 


0870 


2N 2369 




Q03 


0852 


2N 918 




Q04 


0852 


2N 918 




QOS 


0852 


2N 918 




Q06 


0852 


2N 918 




Q07 


0852 


2N 918 




QOS 


0852 


2N 918 




BOBINAGES 








TOl 


1107 






T02 


1100 






T03 


1101 






T04 


1102 






TOS 


1103 






T06 


1104 






T07 


1105 






TOS 


1103 






TOO 


1106 
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BASE DE TEMPS N° E0097 



REPERE 


REFERENCE aoret 


DESIGNATION 


REFERENCE FABRIQUANT 


RESISTANCES 

R 01 


0221 


1 , 2 kP 


5 % CCTU RC 2 


R 02 


0227 


2 , 2 kP 


5% CCTU RC 2 


R 03 


0219 


1 kP 


5% CCTU RC 2 


R 04 


0223 


1 , 5 kP 


5 % CCTU RC 2 


R 05 


0211 


220 P 


5% CCTU RC 2 


R 06 


0235 


4 , 7 kP 


5 '% CCTU RC 2 


R 07 


0235 


4, 7 kP 


5 % CCTU RC 2 


R 08 


0235 


4,7 kP 


5% CCTU RC 2 


R 09 


0235 


4,7 kP 


5% CCTU RC 2 


RIO 


0223 


1 , 5 kP 


5 % CCTU RC 2 


Rll 


0208 


100 P 


5 % CCTU RC 2 


R 12 


0223 


1 , 5 kP 


5 % CCTU RC 2 


R 13 


0245 


12 kP 


5 % CCTU RC 2 


R 14 


0231 


3,3 kP 


5 % CCTU RC 2 


R 1 5 


0243 


10 kP 


5% CCTU RC 2 


R 16 


0235 


4 , 7 kP 


5 % CCTU RC 2 


R17 


0204 


33 P 


5% CCTU RC 2 


R 18 


0252 


47 kP 


5 % CCTU RC 2 


R 1 9 


0247 


18 kP 


5 % CCTU RC 2 


R 20 


0239 


6,8 kP 


5% CCTU RC 2 


R21 


0246 


15 kP 


5% CCTU RC 2 


R 22 


0239 


6,8 kP 


5 % CCTU RC 2 


R 23 


0227 


2, 2 kP 


5% CCTU RC 2 


R 24 


0219 


1 kP 


5% CCTU RC 2 


R 25 


0208 


100 P 


5 % CCTU RC 2 


R 26 


0227 


2,2 kP 


5 % CCTU RC 2 


R27 


0235 


4, 7 kP 


5 % CCTU RC 2 


R 28 


0208 


100 P 


5% CCTU RC 2 


R 29 


0219 


l kP 


5% CCTU RC 2 


R 30 


0214 


470 P 


5 % CCTU RC 2 


R31 


0204 


33 P 


5% CCTU RC 2 


R 32 


0227 


2, 2 kP 


5 % CCTU RC 2 


R 33 


0204 


33 P 


5% CCTU RC 2 


R34 


0227 


2, 2 kP 


5% CCTU RC 2 


R35 


0233 


3,9 kP 


5 % CCTU RC 2 


CONDENSATEUI 

C01 

C02 

C03 


RS 

0593 

0593 

0648 


c4ra. 4, 7 nF 

c6ra. 4 , 7 nF 

plastique 0,15 uF 


CCTU CN 11 
CCTU CN 11 

20 % 
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REPERE «' 


EFERENCE ADRET 


DESIGNATION 


REFERENCE FABRIQUANT 


C04 


0648 


plastique 0,15 pF 


20 % 


COO 


0611 


plastique 4,7 nF 


5 % 


COO 


06 78 


mica 500 pF 


1 % 


C07 


0648 


plastique 0,15 pF 


20 % 


COS 


0648 


plastique 0,15 uF 


20 % 


coo 


0728 


tantale 10 |iF 




CIO 


0728 


tantale 18 




PI 1 


0648 


plastique 0,15 pF 


20 % 


c 1 9 


0726 


47 pF 6 , 3/10 V 


CCTU CO 15 


C13 


0503 


cera. 4,7 nF 


CCTU CN 11 


C14 


0593 


cfira. 4, 7 nF 


CCTU CN 11 


C 1 ^ 


0678 


mica, 300 pF 


1 % 


C16 


0593 


c6ra. 4 , 7 nF 


CCTU CN 11 


C 1 7 


0678 


mica. 500 pF 


1 % 


C 18 


0566 


c6ra. 120 pF 


2 % 


C19 


0729 


10 pF C.3/10 V 


CCTU CO 15 


(’20 


0729 


10 pF 6,3/10 V 


CCTU CO 15 








CCTU CO 15 


C21 


0729 


10 pF 6,3/10 V 




p 2? 


0595 


c6ra. 10 nF 


CCTU CN 11 


C23 


0595 


c6ra. 10 nF 


CCTU CN 11 


C2‘l 


0593 


c6ra. 4 , 7 nF 


CCTU CN 11 


DIODES 








DOl 


0937 


IN 4151 




D02 


0937 


IN 4151 




D03 


0937 


IN 4151 




D04 


0937 


IN 4151 




TRANSISTORS 








Q01 


0870 


2N 2369 




Q02 


0870 


2N 236 9 




Q03 


08 70 


2N 236 9 




Q04 


0870 


2N 2369 




Q05 


0870 


2N 236 9 




Q06 


0870 


2N 2369 




Q07 


08 59 


2N 2484 




Q08 


0859 


2N 2484 




QOS 


0881 


2N 2907 




Q10 


0870 


2N 236 9 




Qll 


0870 


2N 2369 




Q12 


0870 


2N 2369 
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REPERE 



REFERENCE AORET 



DESIGNATION 



1 

CIRCUITS INTEGRES 


SN01 


0807 

- 


SN02 


0807 


SN03 


0807 


BOBINAGES 




T01 


1010 


T02 


1011 


T03 


1012 


T04 


1013 


LOI 


1148 



SN 7490 N 
SN 7490 N 
SN 7490 N 



(Inductance) 






VINGTADE 



N° E0098 



REPERE 


REFERENCE ADRET 


DESIGNATION 


REFERENCE FABHIQUANT 


RESISTANCES 










ROl 


0214 


470 Q 


5 % 


CCTU RC 2 


R02 


0214 


4 70 SI 


5 % 


CCTU RC 2 


R03 


0248 


22 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R04 


0248 


22 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R05 


0248 


22 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 06 


0248 


22 kS2 


5 % 


CCTU RC 2 


R 07 


0227 


0,8 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R08 


0219 


l kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R09 


0227 


0,8 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


1U0 


024 5 


12 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R 1 1 


0256 


220 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R 12 


0229 


2,7 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R 1 3 


0235 


4,7 kQ 


5 Vo 


CCTU RC 2 


RM 


0204 


33 Q 


5 % 


CCTU RC 2 


R 1 5 


0207 


08 Q 


5 % 


CCTU RC 2 


HI 6 


0256 


220 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R 1 7 


0248 


22 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R 18 


0219 


1 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R 1 9 


0208 


100 Q 


5 % 


CCTU RC 2 


R20 


0214 


470 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R21 


0254 


100 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R22 


0221 


1 , 2 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R23 


0208 


100 Q 


5 % 


CCTU RC 2 


R24 


0223 


1,5 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R25 


0227 


2,2 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R26 


0225 


1 , 8 kQ 


5 Vo 


CCTU RC 2 


R27 


0225 


1,8 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R28 


0219 


1 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R29 


0208 


100 Q 


5 % 


CCTU RC 2 


R30 


0219 


1 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


1131 


0202 


15 Q 


5 % 


CCTU I1C 2 


R32 


0241 


8,2 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R33 


0206 


51 Q 


5 % 


CCTU RC 2 


R34 


0246 


15 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R34 


0250 


33 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R35 


0237 


5 , 6 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R36 


0248 


22 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


. R37 


0210 


180 Q 


5 % 


CCTU RC 2 


R38 


0225 


1,8 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R39 


0217 


680 Q 


5 Vo 


CCTU RC 2 


R40 


0227 


2, 2 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


R41 


0250 


33 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 
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REFERENCE FABRIQUANT 



RESISTANCES 

R42 



CONDENSATEURS 



4,7 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


- 


2,2 k£2 


5 % 


CCTU RC 2 




4,7kfi 


5 % 


CCTU RC 2 




2,2 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


i 


2,2 kn 


5 % 


CCTU RC 2 




2,2 k 0 


5 % 


CCTU RC 2 


r 


4,7 kfl 


5 % 


CCTU RC 2 


L. 


2,2 kn 


5 % 


CCTU RC 2 




4, 7 kQ 


5 % 


CCTU RC 2 


i 

i 


2, 2 k£l 


5 % 


CCTU RC 2 


L. 


2, 2 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


r 


2,2 kn 


5 % 


CCTU RC 2 


u 


4,7 kn 


5 % 


CCTU RC 2 




i kn 


5 % 


CCTU RC 2 


r 


plastique 0,47 pF 


20 % 




- 


c6ra. 10 nF 




CCTU CN 11 


c<5ra. 10 nF 




CCTU CN 11 




cfira. 10 nF 

c6ra. 1 0 nF 




CCTU CN 11 
CCTU CN 11 




c6ra. 15 nF 




CCTU CN 11 


— 


c6ra. 22 pF 


2 % 






c6ra, 4, 5 - 20 pF 
plastique 0,15 pF 


20 % 




r- 


c6ra, 10 nF 




CCTU CN 11 




cfira. 10 nF 




CCTU CN 11 




plastique 0, 1 pF 
plastique 3,3 nF 


20 % 
20 % 






plastique 3,3 nF 


20 % 




-- 


10 nF 


20 % 






22 pF 16/20 V 




CCTU CO 15 




cfira. 150 pF 


+ 2 % 




• — 


cfira. 150 pF 


+ 2 % 




LJ 


cfira. 22 pF 

cfira. 22 pF 


+ 2 % 
11 




- 


cfira, 22 pF 


II 






cfira. 22 pF 


II 






cfira. 22 pF 

cfira. 22 pF 


11 

II 
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REPERE 


REFERENCE ADRET 


DESIGNATION 


REFERENCE FABRIQUANT 


DIODES 








D01 


0964 


6,2 V 


5 % 


D02 


0964 


6,2 V 


5 % 


D03 


096 7 


10 V 


5 % 


D04 


0937 


IN 4151 




DO 5 


0937 


IN 4151 




D06 


0937 


IN 4151 




DO 7 


0937 


IN 4151 




DO 8 


0937 


IN 4151 




DO 9 


0937 


IN 4151 




DIO 


0930 


DA 112 




mi 


0937 


IN 4151 




D12 


0937 


IN 4151 




D13 


0964 


6,2 V 


5 % 


D14 


0964 






D1 5 


0937 


IN 4151 




DIG 


0937 


IN 4151 




D17 


0937 


IN 4151 


. 


D18 


0937 


IN 4151 




D19 


0937 


IN 4151 




D20 


0937 


IN 4151 




D21 


0937 


IN 4151 




TRANSISTORS 








QOl 


0870 


2N 2369 




Q02 


0859 


2N 2484 




Q03 


0859 


2N 2484 




Q04 


0870 


2N 236 9 




QOS 


08 70 


2N 2369 




QOG 


0870 


2N 236 9 




Q07 


08 70 


2N 2369 




Q08 


0870 


2N 2369 




Q09 


08 70 


2N 2369 




QIO 


0904 


2N 4416 




Q 1 0 


0905 


3N 139 




Qll 


0870 


2N 2369 




Q12 


0870 


2N 2369 




Q13 


0870 


2N 2369 




Q14 


0870 


2N 236 9 




Q15 


0870 


2N 236 9 




Q16 


0870 


2N 2369 




Q17 


0870 


2N 2369 




Q18 


08 70 


2N 2369 




Q19 


0870 


2N 2369 




Q20 


08 70 


2N 2369 




Q21 


0870 


2N 236 9 
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REPEHE 



REFERENCE ADRET 



DESIGNATION 




CIRCUIT VOYANT DE POTENTIOMETRE N° E0087 



R01 


0186 


22 kfi 


CCTU PB 24 , 


R02 


0186 


22 kfi 


CCTU PB 24 


R03 


0186 


22 kfi 


CCTU PB 24 


R 04 


0186 


22 kfi 


CCTU PB 24 * 1 


R05 


1560 


470 fi (bobine) 


CCTU PB 24 


R 06 


1584 


10 kfi 


CCTU PB 24 

* ■ 


R 22 


1566 


1 kfi (bobir>6) 


5 % CCTU PB 24 


RESISTANCES 






W 1 


R 07 


0239 


6 , 8 kfi 


5 % CCTU RC 2 


R 08 


0208 


100 fi 


5 % CCTU RC 2 


R 09 


0239 


6 , 8 kfi 


5 % CCTU RC 2 * . 


RIO 


0239 


6,8 kfi 


5 % CCTU RC 2 


R 1 1 


0250 


33 kfi 


5% CCTU RC 2 


R 12 






5% CCTU RC 2 


R 13 


0233 


3,9 kfi 


5 % CCTU RC 2 


R 14 


0231 


3 , 3 kfi 


5% CCTU PC 2 

— ■ 


R 1 5 


0252 


4 7 kfi 


5 % CCTU RC 2 


R 16 


0258 


680 kfi 


5% CCTU RC 2 f~ 


R 17 


0248 


22 kfi 


5 % CCTU RC 2 r 


R 18 


0250 


33 kfi 


5 % CCTU RC 2 


R 1 9 


0257 


4 70 kfi 


5 % CCTU RC 2 


R 20 


0264 


3 9 kfi 


5% CCTU RC 2 


R 21 


0210 


180 fi 


5% CCTU RC 2 


TRANSISTORS 






b- 


Q01 


0881 


2N 2907 


f- 


Q02 


0881 


2N 2907 


b- 


DIODE 






' 


D01 


0937 


IN 4151 
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j 




J 

r 

J 

f 

J 

1 

f 

J 




'J 

] 

] 




ALIMENTATION N°E0099 



REPERE 


REFERENCE ADRET 


DESIGNATION 


REFERENCE FABRIQUANT 


RESISTANCES 










R01 


0209 


150 £2 


5 % 


CCTU RC 2 


R02 


0233 


3 , 9 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 03 


0286 


33 n 


5 % 




R 04 


0227 


2,2 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 05 


0239 


6,8 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 06 


0225 


1,8 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


ROT 


0206 


51 fi 


5 % 


CCTU RC 2 


R08 


0225 


1,8 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 09 


0208 


100 fi 


5 % 


CCTU RC 2 


RIO 


0235 


4 , 7 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


Rll 


0243 


10 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 12 


0382 


10 fi 


5 % 


CCTU RC 13 


R 13 


0243 


10 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 14 


0233 


3, 9 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 15 


0382 


1,5 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


RIO 


0243 


10 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 17 


0382 


10 fi 


5 % 


CCTU RC 13 


R 18 


0233 


3,9 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R19 


0209 


150 fi 


5 % 


CCTU RC 2 


R20 


0248 


22 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


R 21 


024 8 


22 kfi 


5 % 


CCTU RC 2 


DIODES 










DO 1 


0864 


B2X 46 C 






002 


0864 


B2X 46 C 






D03 


0937 


IN 4151 






004 


0937 


IN 4151 






005 


0937 


IN 4151 






D06 


0937 


IN 4151 






007 


0937 


IN 4151 






DOS 


0864 


B2X 46C 






009 


0864 


B2X 46C 






DIO 


0937 


IN 4151 






Dll 


0937 


IN 4151 






D12 


0937 


IN 4151 






013 


0937 


IN 4151 






CONDENSATEURS 








C01 


0729 


10 nF 6,3/10 V 




CCTU CO 15 


C02 


0741 


100 |iF 6,3/10 V 




CCTU CO 15 


C03 


0736 


4 7 |iF 16/20 V 




CCTU CO 15 


C04 


0741 


100 jlF 6,3/10 V 




CCTU CO 15 


C05 


0736 


47 |iF 16/20 V 




CCTU CO 15 


COG 


0729 


10 nF 6,3/10 V 




CCTU CO 15 
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